220v 50hz 2hp 1. 5kw self priming water lifting booster pump 
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Power Power Voltage ; Speed Outlet 
Model k (HP) (V/Hz) Suction Head Flow (RPM) uM) 
w Z / | 
(M] M] (M3/h) 


WZB-200A : ; 220V/50HZ 
WZB-400A : : 220V/50HZ 
WZB-600A . ` 220V/50HZ 
WZB-1100A | 1. i 220V/50HZ 
WZB-1100A : 

; 220V/50HZ | 8.5 55 
(24LTANK) 


WZB-1500A 
1.5KW | 2 HP | 220V/50HZ | 8.5 2860 
(24LTANK) 
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